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Data File Name 2307MixAc01.D 
Data File Path D;\Msd22Uuil06\2307\ 

Operator 49 
Date Acquired 7/23/2006 10:19 
Acq. Method File MAN_52.M 
Sample Name Mix Ac 50 
Vial Number 1 

Misc Info Mix Acetate OOT 50 ng injects 



Temps de retention, temps de retention relatif et target Signal (M1 1 


Name 
SaAndrostanoi AC 

RRt Time 
10.69 

Rel Ret Time 

Taraet Sianal 
256 

TarnRt Response 
10,892,705 

Etiocholanolone AC 

14.35 

1.343 

272 

20,821,485 

Androsterone AC 

14.62 

1.367 

272 

35,520,111 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

15.17 

1.419 

256 

20,304,691 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

15.57 

1.456 

316 

28,264,859 

11 KetoEtiocholanolone AC 

17,07 

1,597 

271 

27,735.914 

Sb Prfionan 3a POM diol diAC 

1920 

1796 

284 

gfiB75 886 


M2 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b dioi diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

^i} Preana p ^i ?0a riini diAC 


Q1 signal Q1 Resn nnse Q1 Ratio 


243 

257 
257 
316 
241 
191 
_22L 


11,496,221 
13,275,551 
15,144,189 
13.349.659 
16,541,690 
23,029,104 
^0053.051 


105.5 
63.8 
42.6 
90.4 
58.5 
83.0 
56.3 


n 
I ■ 

LJ 


M3 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

Sa Androstan 3a 17b diol diAC 

11 KetoEtiocholanolone AC 

^b Pregna p ^a ?na diol diAC 


Page 1 of 2 


204 
201 
218 
241 
256 
286 
344 


O? sLonal n? Response QS-BaM 


6,139.162 
7,984,811 
10,868,162 
15,646,481 
13,817,358 
16,604,214 
9.962.084 


56.4 
38.3 
30.6 
77.1 
48.9 
59.9 
2^JL 
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